平成 24 年 度 岩手 県 放射 性 物質 除去 ・ 低 減 技 術 実証 事業 公募 に よる 実証 試験 結果 





プル シア ンプ ブ ルー 
(※) 利 用 に よる 原 
木 し いた け へ の セ 
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セシウム を 選択 的 に 
吸着 する 特性 を 持つ 
プル シア ンプ ブルー 閣 
液 に 、 し いた け ホ ダ 木 
を 浸漬 処理 し 、 ホ ダ 木 
か らし いた け へ の 放 
射 性 セン ウム 移行 の 
低減 化 を 図る 。 











原木 生 し いた け 





(1) 原木 生 し いた け ホ ダ 木 の 子 実体 
発生 操作 の 浸水 用 の 水 に プル シア 
ン ブ ル ー309% フ ロア ブル を 添加 の 
うえ 、 所 定 の 濃度 に 調製 する 。 

(2) この 溶液 に 発生 操作 と 合わ せ て 
ホ ダ 木 の 浸漬 処理 を 行う 。 

(3) 慣行 と 同じ く 24 時 間 浸漬 し た 
後 、 慣 行 の 栽培 管理 を 行う 。 

(4) 今回 は コナ ラ 、 ミ ズ ナ ラ の 試験 区 
を 設定 し 、 プ ルシア ンプ ブ ルー 次 液 の 
濃度 を 0.05%、0.1%、0.3%、0.5% と 
し 比較 し た 。 











(1) ホ ダ 木 の 放射 性 セン ウム 濃度 を 





30Bq/kg 程度 と 想定 し て いた が 、 供 





試し た 試料 に 含ま れる 放射 性 セン シン ウ 
ム 濃 度 が 低かっ た こと な どか ら 、 今 
回 試験 に お いて は プル シア ン ブ ル ー 
利用 
は 判定 で き な か っ た 。 





(2) 慣行 区 と プル シア ン ブ ル ー 処 理 区 
で 収穫 し た し いた け 子 実体 重量 に 処 
理 濃度 に よる 特定 の 傾向 は 認め られ 











な か っ た 。 

(3) プル シア ン ブ ル ー 溶 液 に 浸漬 し た 
ホ ダ 木 か ら 発生 し た 子 実体 の いし づ 
き や 傘 の 一 部 に プル シア ン ブ ル ー の 
青色 が 付着 する こと が 観察 され た 。 























こよ る 子 実体 へ の 移行 低減 効果 





発生 操作 と 合わ 
せ て ホ ダ 木 の 浸 
漬 処理 を 行う 。 








〇 資材 価格 : 
プル シア ンプ ブル 
ー30% フ ロア ブ 
ル 100 

18, 000 円 


プル シア ンプ ブル 
ー30% フ ロア ブ 
ル 100 で 0.1% 希 
釈 溶液 を 作成 す 
る と 3,0006 の 作 
成 が 可能 で あり 、 
1 回 の 処理 に つ 
き 、 ホ ダ 木 1 本 当 
た り 0.50 の 溶液 
を 吸収 する と し 
た 場合 、3 円 / 本 
と 試算 され る 。 























〇 今回 供 試し た 岩手 県 産 ホ ダ 木 に 含 

まれ る 放射 性 セシウム 濃度 が 低 か 
っ た こと な どか ら 、 プル シア ンプ ブル 
ー 利 用 に よる 子 実体 へ の 移行 低減 
効果 は 判定 で き な か っ た 。 

また 、 同様 の 理由 に より 処理 濃度 

差 に よる 低減 効果 に つい て も 判定 
で き な か っ た 。 

〇 今回 設定 し た プル シア ン ブ ル ー 溶 
液 の 濃度 に お いて は 、 し いた け 子 実 
体重 量 へ の 影響 は 認め られ な か っ 
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〇 プル シア ンプ ブ ルー 溶液 に 浸漬 し た 
ホ ダ 木 か ら 発生 し た 子 実体 に ホ ダ 
木 表 面 か ら プ ルシア ン ブ ル ー の 青 
色 が 付着 する こと が 観察 され た こ 
と か ら 、 し いた け の 製品 面 等 に お け 
る 検討 が 必要 と 考え られ る 。 







































































1 試験 で の 浸漬 処理 


浸漬 処理 後 の ホ ダ 木 
( 左 か ら 0.5%、0.1%、0.05%、 慣 行 区 ) 





写真 3 











いし づき に 付 








し た 青色 の 事例 











※ プ ブル シアン ブ ルー : 放射 属 








E セ シウム を 吸着 する 紺 青 (こん じょう ) と 呼ば れ て いる 青色 の 顔料 








